| N” 1538 i 154. 
Dziennik Rządowy 


WOLNEGO MIASTA KKERATAOCYA 
I JEGO OKRĘGU. | 
W Krakowie dnia 7 Grudnia 4 844 = 


Nro 8715 D. Gł. Sen. 
SEKRETARZ GENERALNY 
SENATU RZĄDZĄCEGO 
Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu. 

Na zasadzie zapadłego w dniu dzisiejszym w ślad Artykułu 1% 
Statutu organicznego Senatu rozporządzenia, Sekretarz Glny ogłasza , 
niniejszym konkurs na posadę Archiwaryusza przy Wydziale Spraw 
Wewnętrznych i Policyi, do którėj pensya w kwocie Zp. 1500 ro- 
cznie etatem jest oznaczoną. 

Mający chęć ŭbiegaria się o takową posadę, zechcą podania swe 
w tój mierze na stęplu ceny Złp. 2 do Senatu stylizowane, na ręce 
Sekretarza Glnego Senatu przy załączeniu dowodów kwalifikacyi naj- 
dalój w przeciągu dni czternastu złożyć, po upływie bowiem tego ter- 
minu, konkurs obecny zamkniętym zostanie. 

Kraków dnia 18 Listopada 1844 roku. 
(3 r.) MAIEWSKI. 


I 


— 614 — 


Nro 6174. 
WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU 
W SENACIE RZĄDZĄCYM 
Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa 
t Jego Okręgu. £ 

Na skutek postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 9 Sierpnia 
b. r. Nro 3867 D. G. nakazującego wymurowanie z przyszłą wiosną 
płóczkarni galmanu w Długoszynie, na co koszt po odtrąceniu war- 
tości materyału dostarczonego, w kwocie Z4p. 3065 gr. 1 do licyta- 
cyi, na zasadzie zatwierdzonych kosztorysów oznaczonym został; po- 
daje niniejszym do powszechnćj wiadomości, że w dniu 19 Grudnia 
1844 r. odbywać się będzie w Biórach Wydziału licytacya przez 
sekretne deklaraeye o to przedsiębiorstwo, do którego rękojmia wyno- 
si Afp. 307 (trzysta siedm); każda z osób będących w chęci ubiega- 
nia się o to przedsiębiorstwo , może przejrzćć w Biórach Wydziału 
narys budowli wznieść się mającćj, oraz wykaz kosztów w Urzędzie 
Budownictwa krajowego sporządzony, a następnie złożyć deklaracyą 
wedle wzoru poniżój zamieszczonego w dniu wyżźćj oznaczonym, przed 
uderzeniem godziny Zgićj z południa na ręce Senatora Prezydującego. 

Wzór Deklaracyt. ' 

„Niniejszą deklaracyą obowięzuję się wznieść w Długoszynie płó- 
czkarnią galmanu wedle zatwierdzonego przez Senat narysu za sum- 
mę Złp. N. wyraźnie N.“ (wypisać literami) „na pewność dotrzyma- 
nia tego zobowiązania się, złożyłem w Kassie Głównćj rękojmią, 
jak dowodzi poświadczenie na wiórzchu tój deklaracyi domieszczone; w 
razie nieutrzymania się przy licytacyi, proszę tę rękojmią zwrócić na 
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ręce N» w N. zamieszkałego, Kraków dnia N. it. d. 

Tu nastąpić winno imię i nazwisko deklarującego się oraz dokła- 

dne oznaczenie zamieszkania. Ostrzega się zarazem, iż przekróślenia 

wyrazów nie mogą mieć miejsca w deklaracyi pod nieważnością tójże, 

tudzież iż na wiórzchu deklaracyi zapieczętowanćj, winno być wyra- 
żone do czego się taż odnosi. ~ 

Kraków dnia 27 Listopada 1844 roku. 
Senator Prezydujący 
KsiĘŻARSKI. 
Sekretarz Wydziału F. Girtler. 


Nro 6740. OBWIESZCZENIE. 
WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU 


W SENACIE RZĄDZĄCYM = 
Wolnego Niepodlegdego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa 
i Jego Okręgu. 

Gdy ogłoszona na dniu 28 Listopada b. r. licytaeya co do wy- 
puszczenia w dzierżawę od 1 Stycznia 4845 r. poboru myta mosto- 
wego na rzóce Krzeszówce de skutku nie doszła, na mocy przeto 
rozporządzenia Senatu Rządzącego z dnia 29 Listopada b. r. Nro 
5929 Wydział Dochodów Publicznych ogłasza nową na d..12 Gru- 
dnia 1844 r. przez sekretne dekłaracye licytacyą przy zniżeniu pre- 
tłum fisci do połowy summy tytułem rocznego czynszu dotąd opłaca- 
nćj, ezyli do kwoty Złp. 863 gr. 15, zostawując wolność deklaran- 
towi wzięcia wzmiankowanćj dzierżawy na rok jeden, lub tóż na trzy 
lata. Wadium wyrównywać powinno r; ustanowionego do licytacyi 
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czynszu. fnne zaś warunki oraz Taryfla mogą być w godzinach kan- 
cellaryjnych w Wydziale Dochodów Publicznych przejrzane. 

Deklaracye składane być mają wedle wzoru poniżój umieszczo- 
nego, na ręce Senatora Prezydującego w Wydziale Dochodów Publi- 
cznych, a to najdałój do terminu licytacyi godziny drugićj. 

Wzór do Dekłaracyt. 

„W skutek ogłoszenia Wydziała Dochodów Pablicznych i Skar- 
bu w Senacie Rządzącym W. M. Krakowa i Jego Okręgu z dnia 4 
Grudnia b. r. Nro 6740 podaję niniejszą deklaracyą, iż obowięzuję się 
wziąść dzierżawę myta mostowego na rzóce Krzeszówce na lat N. za 
summę Ż4p. (wypisać literami) rocznej dzierżawy, a to wedle. warun- 
ków przezemnie przejrzanych i zrozumianych. Zaświadczenie IKassy 
Głównćj jako złożone zostało vadium, znajduje się na niniejszćj de- 
klaracyi zamiaszczone, i proszę o wydanie mi takowego w razie nie- 
utrzymania się: stałe moje zamieszkanie jest w N. N., pisałem dnia 
N. miesiąca N. r. 1844“ podpisać imię i nazwisko. 

Ostrzega, się aby dekiaracye pod nieważnością, pisane były wy- 
raźnie bez przekróśleń lub zasirzeżeń, i aby na wićrzchu napisanćm 
było. „Deklaracya co do licytacyi myta mostowego na rzóce Krze- 
szówce przez Wydział Dochodów Publicznych w d, 4 Grudnia 1844 - 
r. Nro 6740 ogłoszonej tudzież poświadczenie Kassy na złożone 
vadium. 

Kraków dnia 4 -Grudnia, 1844 roku. 
Senator Prezydujący 
J. KG SIEŻARSKI. 
Sekretarz Wydziału F. Girtlor. 
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Nro 6809. 
WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU 
W SENACIE RZĄDZĄCYM. 

Gdy z dniem ostatnim Grudnia 1844 r. jako z dniem expiracyi 
kontraktu o dzierżawę dochodów czopowego i rogatkowo - mostowego 
zawartego, odbyią być winna w obrębach okopów M. Krakowa rewi- 
zya trunków opłacie czopowego uległych; na mocy przeto upoważnie- 
nia Senatu Rządzącego z dnia 4 Grudnia r. b. Nro 6012 podaje do 
wiadomości tych wszystkich których to dotyczyć może, iż ktokolwiek- 
by frunek opłacie konsumcyjnćj uległy z dniem 1 Stycznia 1845 r. 
ukryć się starał, takowy za defraudanta uważanym i w myśl Ustawy 
sejmowćj w. Dzienniku praw z r. 1841 ad Nrum 346 D. G. S. za- 
mieszczonćj karanym będzie. 

Kraków dnia 6 Grudnia 1844 roku. 
Senator Prezydujący 
J. KSIĘŻARSKI. 
(A r.) Sekretarz Wydziału F, Girtler. 
Nro 6295. TRYBU N A £. 

Wzywa mających prawo do massy X. Sebastyana Kościelniaka 
składającćj się z kwoty Złp. 1 gr. 19 w gotowiznie i Złpol. 60 w 
skrypcie w depozycie sądowym złożonych, aby w terminie trzech mie- 
sięcy zgłosili się z dowodami po odebranie takowćj, a to pod rygorem 
wprowadzenia Skarbu publicznego w posiadanie tejże massy. 

Kraków dnia 5 Listopada 1844 roku. 
Sędzia Prezydujący 
(3 r.) H. Koman, 
Sekretarz Lasocki. 
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Nro 6120. E R Y BU NA £. 

Gdy Józef Szafrański zgłosił się © przyznanie spadku po żonie 
swćj Katarzynie Szafrańskiój, testamentem urzędowym na dniu 13 
Października b. r. zdziałanym przekazanego, a składającego się z ru- 
chomości i połowy Domu Nro 605 w Gminie V M. K. położonego, 
Trybunať przeto po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, wzywa strony 
interessowane, prawo do powyższego spadku po rzeczonćj Katarzynie 
Szafrańskićj mieć mogące, aby w terminie prekluzyjnym trzech mie- 
sięcy z prawami swemi zgłosili się do Trybunału, po upływie bowiem 
wzmiankowanego czasu,' przyznanie spadku tego zgłaszającemu się 
nastąpi. 

Kraków dnia 6 Listopada 1844 roku. 
Sędzia Prezydujący 
J. PAREŃSKI 
(3 r.) | Sekretarz Lasocki. 


Nro 6287. p 


T R YB UN A £. 

Wzywa strony interessowane, aby w ciągu trzech miesięcy zgło- 
siły się do Trybunału z pretensyami swemi, jakie mieć mogą do zmar- 
łego Komornika Ludwika Będziszewskiego z tytułu sprawowanego 
przezeń urzędowania, a to pod rygorem zarządzenia extabulacyi kau- 
cyi, za tymże Będziszewskim hipotecznie zapisanćj. 

Kraków dnia 6 Listopada 1844 roku. 
Sędzia Prezydujący 
J. PAREŃsSKI. 
(3 r.) Sekretarz Lasocki. 
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Nro 6481. ` TRY BUN At. 

Wzywa wszystkich interessowanych, prawo do spadku po zmar- 
łym bez testamentu Józefie Źwolińskim mieć mogących, aby się w 
terminie trzech miesięcy z prawami swómi do Trybunału zgłosili; po 
upływie bowiem terminu tego spadek pomieniony z 4 części domu-Nro 
58 w Gminie VII. na Kleparzu położonego, składający się, zgłasza- 
jącym się sukcessorom, to jest Kranciszce Zwolińskićj matce i Kata- 
rzynie [omaszkiewiczowój siostuzenicy, przyznanym zostanie. 

Kraków dnia 20 Listopada 1844 roku. 
Sędzia Prezydując 
i J. PA h 
QB r.) Sekretarz Lasocki. 
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Nro 2100. D. K. T. CENY ZBOZA 
i innych produktów, na targowicy publicznéj w Krakowie w 3ch 
gatunkach praktykowane. 


Dnia 415 1 Gatunek | 2 Gatunek i 3 Gatunek 


Grudnia 1844 r. _od j do od | do ka | do 


ZA.| g.iZ4.[g.] Z4.| g.[Zd.[g4Zł. s.[Z4. |g. 


Korzec Pszenicy . . . . « . 21|-— 
43 Zyta e. 3 a 2 .... 15 15 
„ Jęczmienia qa... 12/15 
a ” Owsa . . 4 .... > . E 
y Grochu = = As a 03 
„ Jagieł . . «2.1... » akl- 
„ Rzepaku ...... z o4|-- 


„ Fatarki ......2. MNIE KO] 7 fes. |-- 
s zaj zj et | Fig 

„ Koniczyny .. « «.. A 194 | 

„ Ziemniaków ..... 
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i Gatunek 2 Gatunek 3 Gatunek 


od f do | od | do | od | do 
AE AAAA (ARIA ZAA CASATA 
Centnar Siana .......| —=| a a aE 
PES Tomy . - Sz =(=] 73|v6 | 
Masła czystego garniec . . | 615] 7|—] —|— 
Jaj kurzych kopa . . <... —|-]| olo] —|— 
Drożdży wanienka . . s.. 3|-- 5|-- 1 |. 
Miarka kaszy częstochowskiej] ——| 6/—] — —] — 
» w» tatarczanćj grubćjj —|—| 3 —į — 
9 p perłowćj ....| —|—] 118] — — 
»  „ jęczmiennćj...|]—-] 1—l — — 
» s» pszennćj .. .. | —|— 2 ie] —|- 
„ Mąkiz pod krapek . . | ——2 1| 6 "A 
Kapusty kopa. .......| 2|— s- -|- 
Selerów kopa. . . . . ee . | —--] 3/— -- 
Karpieli kopa . . . es « . | —--] 2--] —-— 
Pietruszki kopa. . - -« « - p =| =]  q1 EE 
Rialów coite: 1-1 Ae Ea kl l 
Marchwi ewierć ...... zda 1 ol MEES 


Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego. 
Kraków dnia 5 Grudnia 1844 roku. 
Delegowany W. DoBRzaŃski Kom: Targowy. 
TuszYŃSKI Kommis. Cyr. IV. Z. Adj. Pszorn. 


